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Onderhoud toren IM.H.-kerk llpendam 

Op 4 april 2016 starten wij met het onderhoud van de toren van de Nederlands Hervormde kerk in ll¬ 
pendam. Het werk duurt ongeveer 6 weken en wordt uitgevoerd door het aannemersbedrijf B2 Res¬ 
tauratie bv. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder de heer Koos Hoebe van Bouwadvies Groot Holland. Hij is bereikbaar via telefoonnum¬ 
mer (075) 64 74 586, of via het e-mailadres info@bouwadviesgrootholland.nl t.a.v. de heer K. Hoebe. 
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